180    II. Der erste und zweite Hauptsatz der mechanischen Warmetheorie.
Einheit eine andere als die der mechanischen.    In kalorischen Ein-heiten ist
1        „ ,      0,239 „ ,
1000 Joule elektrische Energie (= 102 mkg) ergeben somit, voll-standig in Warme umgewandelt (z. B. durch Draht- oder Fltissig-keitswiderstande) eine Warmemenge von 0,239 Cal.
Im Maschinenbetrieb werden Energiemengen meist mit bezug auf die Zeit, in der sie geleistet werden, angegeben. Die in 1 Sekunde geleistete oder verbrauchte Energie wird als Leistung oder Effekt bezeichn'et. Auch der Effekt kann entweder im mechanischen oder kalorischen oder elektrischen MaB ausgedriickt werden. Im mechanischen MaB ist die Einheit des Effekts 1 mkg/sec. Jedoch wird meist mit einer 75mal so groBen Einheit, der Pferdestarke (PS), gerechnet. Es ist
1 PS = 75 mkg/sec ,
1 mkg/sec =o4 PS. 75
Im WarmemaB ist die Einheit des Effekts 1 Cal/sec und es ist 1 Cal/sec = 427 mkg/sec,
also
75
1 PS = —- = 0,175 Cal/sec.
Im elektrischen MaB ist die Einheit des Effekts 1 Joule/sec.    Diese Einheit hat einen besonderen Namen und heiBt 1 Watt.   Es ist also
1 Watt = 1 Joule/sec = — -— mkg/sec = 0,102 mkg/sec .
9,81
1000 Watt heiBen 1 Kilowatt (kW), es ist daher
1 Kilowatt = 1000 Joule/sec = — — = 102 mkg/sec
y,oi
und
oder
1 PS = 0,736 kW.
IstT die Leistung bekannt, so kann man daraus die in einer beliebigen Zeit geleistete oder verbrauchte Energiemenge durch Multiplikation mit dieser Zeit erhalten. Die in 1 sec geleistete Arbeit ist also, wenn der Effekt in mkg/sec angegeben ist, eine gleich groBe Zahl in mkg. Ist der Effekt in PS gegeben, so ist die Arbeit, die in 1 Sekunde geleistet wird, die PS -Sekunde. In der Regel rechnet man mit PS-Stunden und es ist
1 PSSt = 75 * 3600 = 270 000 mkg.
1 Kilowatt = ft~r = 1,36 PS
9,81 - 75asse, da hier die Krafteinheit gleich der Gewichts-einheit (kg) ist, gleich 1/(1000- 9,81) technischen Masseneinheiten. So-mit ist wegen
